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FIRST ARTICLE 
INSPECTION 
CHECKLIST 


Drawing 
Actual 
Method 
of 
, 
Tolerance 
Accept 
Reject 
Comments 
Dimension 
Dimension 
Inspection 
I 
0.13 
+/-0.030 
I 
•,i 
00.700 
+/-0.010 
I 
00.500 
+/-0.010 
I 
0.90 
+/-0.030 
I 


0.13 x 450 
+/-0.030 x 0.50 
J 
0.22 
+/-0.030 
I 
0.75 
+/-0.030 


0.970 
+/-0.010 


1.72 
+/-0.030 


1.20 
+/-0.030 


0.625 
+/-0.010 


2.23 
+/-0.030 


RO.13 
+/-0.030 


RO.015 
+/-0.010 


0.625 
+/-0.010 


00.650 
+/-0.010 


1.100 
+/-0.010 


0.44 
+/-0.030 


RO.13 
+/-0.030 


1.00 
+/-0.030 


0.25 
+/-0.030 


0.88 
+/-0.030 


0.11 
+/-0.030 
I 


00.719 
+0.010/-0.000 


II 


I Measured by: I 
II 
Audited by: I 
I 


Preliminary 
Approval: 


Date: 
Date: 
Date: 


Rev 
Date 
Change 
Revised 
by 
Approved 
A 
10.06.07 
New Issue 
B 
10.08.09 
Dimensions 
revised 
KJ 
KJ 
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